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正誤表 

このたびは、エイビット製品をお買い上げいただき 
誠にありがとうございます。 

本製品に同梱されております『取扱説明書』の記載に 
訂正がございます。 

下記のとおり、訂正してお詫び申し上げます。 

訂正 

- P83 「ソフトウェア更新 （PHS /固定)」のメモ 
(誤)本機は電源 ON 継続時、 

1週間に1回ソフトウェア更新がないか 
PHS 経由で自動確認します。 

(正)本機は電源 ON 継続時、30日間に1回 
ソフトウェア更新がないか 
PHS 経由で自動確認します。 


追記事頂 

•P19 「電話をかける」 

固定電話発信方式が1 Opps または 20pps の 
[ダイヤル回線]において、 

プッシュホンサービスを利用する場合は、 

相手につながったあと （*) を押します。 

その後、音声案内にしたがって操作してください。 
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